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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Χαρακτηριομός ως διατηρητέου χτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού 
Πλήθωνος αρ. 3 του Δήμου Αθηναίων (περιοχή Νεάπολης) και 


καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. 1 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και 

περιορισμών δόμησης αυτού. 2 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού 
Τήνου 14 εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων και 

καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. 3 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής), καθορισμός 
ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 4 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 1657/214 (1) 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού 
Πλήθωνος αρ. 3 του Δήμου Αθηναίων (περιοχή Νεάπολης) και κα¬ 
θορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 2) του Ν. 1577/1985 
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 210), όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων 
του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α 91). 

2. Την από 26.4.1991 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομι- 
κού Σχεδιασμού, τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. 

3. Την από 24.5.1991 (Αρ. Πρ. ΤΠΕΧΩΔΕ 89256/10205/ 
20.9.91) σύμφωνη γνώμη της ενδιαφερομένης Μαρίας Κοσιώνη - 
Κοέν, αποφασίζουμε; 


1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο, που βρίσκεται εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Α^ναίων και επί της οδού Πλήθωνος αρ. 
3, φερόμενο ως ιδιοκτησία Μαρίας Κοσιώνη - Κοέν, όπως αυτό φαίνε¬ 
ται σημειωμένο με μαύρη διαγράμμιση εντός κύκλου, στο σχετικό πρω¬ 
τότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Προϊ¬ 
στάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 1657/1992 
πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την 
παρούσα απόφαση. 

2. Σλο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε 
αφαίρεση, οιλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών και 
διακοσμητικών στοιχείων του. 

3. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η 
στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου που χαρα¬ 
κτηρίζεται ως διατηρητέο εφόσον δεν ομοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτο- 
'’ΐχός χαρακτήρας του κτιρίου και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία 
του. 

4. Αίτηση για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο αποστέλλεται από την 
Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίοις και Δημοσίων Έργων με γνώμη της Επιτρο¬ 
πής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για ειδική 
ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 
1577/1985 περί ΓΟΚ εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτί¬ 
ριο. 

5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημί¬ 
σεων στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο. Επιτρέπεται μόνο η 
τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν 
για τυχόν χρήση των χώρων του κτιρίου. 

6. Για οποιαδήποτε εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατη¬ 
ρητέου κτιρίου καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η 
έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ε^ΐέγχου 
(ΕΠΑΕ). 

7. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσέως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ι(*νουαρίου 1992 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. 2411/218 (2) 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου χτιρίου, που βρίσκεται εντός του ρυμο¬ 
τομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων και καθορισμός ειδικών όρων και 
περιορισμών δόμησης αυτού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 2) του Ν. 1577/1985 
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκοιν μιε 
το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων 
του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α 91). 

2. Την από 8.7.1991 αιτιολογική έκθεση της δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιοωμού, τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. 

3. Την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1577/85 χωρίς να περιέλθουν στην αρμόδια 
υττηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, τυχόν οιντιρρήσεις του ενδιαφερομένου Ηλία Γιοιννικάκη, απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Χαροικτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο, που βρίσκεται εντός του 
ρυμοτομακού σχεδίου του δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) επί της οδού 
Ήβης 5, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Ηλία Γιαννικάκη, όπως αυτό φαί¬ 
νεται σημειωμένο μιε μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο φιά- 
γραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 2411/1992 πράξη του και 


που οιντίτυπό του σε φουτοσμίκρυνση δημοσιεύεται μκ την παρούσα από¬ 
φαση. 

2. Στο διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, οώλοίωση ή 
καταστροφή των επί μώρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοι¬ 
χείων του. 

3. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκατοιστάσεων, η 
στατική ενίσχυση και κάθε εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, εφόσον 
δεν (χλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του. 

4. Αιτήσεις για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο αποστέλλονται από 
την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με γνώμη τής Επιτρο¬ 
πής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για ειδικές 
ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1577/ 
1985 εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο χτίριο και ο χώρος που 
το περιβάλλει. 

5. Για οποιαδήποτε εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατη¬ 
ρητέου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του καθώς και για την το¬ 
ποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομα- 
κού και Αρχιτεκτονικού Είλέγχου (ΕΠΑΕ). 

6. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσιεύσή της 
στην Εφημιερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημωσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσειος. 

Αθήνα, 17 Ιόινουαρίου 1992 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΜΙΝΙΙΜ ΕΡΓΟΝ 

νΜΚΙΙί ΤΙΙβίηΑΚΙΙ Ι·| ΙΤΗΗΤΗΙΠΙΤ' 















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


1185 


Αριθ. 1654/211 (3) 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου χτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού 
Τήνου 14 εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων και κα¬ 
θορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 2) του Ν. 1577/1985 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με 
Εο άρθρο 1 (παρ, 1 και 2) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων 
,Όυ Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α 91). 

2. Την από 30.8.1991 αιτιολογική έκθεση της δ/νσης Πολεοδομι- 
ίού Σχεδιασμού, τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. 

3. Την από 23.9.1991 σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου Ευστα- 
ίίου Βουζούκου (Α.Π. ΤΠΕΧΩΔΕ 89425/10229/23.9.1991), απο- 
ιασίζουμε: 

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο, που βρίσκεται εντός του 
ιυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (περιοχή Κυψέλης), επί της οδού 
'ήνου 14, φερόμενο ως ιδιοκτησία Ευσταθίου Βουζούκου, όπως αυτό 
3αίνεται σημειωμένο με μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο 
•ιάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο 
ης δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 1654/1992 πράξη του 


και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα 
απόφαση. 

2. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο χτίριο απαγορεύεται κάθε 
αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επιμέρους αρχιτεκτονικών και 
διακοσμητιχών στοιχείων του. 

3. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η 
στατική ενίσχυση και κάθε εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, εφόσον 
δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου και δεν θίγο¬ 
νται τα διατηρητέα στοιχεία του. 

4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημί¬ 
σεων στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο. 

Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστά¬ 
σεων που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων του κτιρίου. 

5 . Γ ια οποιαδήποτε εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατη¬ 
ρητέου κτιρίου καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η 
έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομιχού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(ΕΠΑΕ). 

6. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσιεύσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβε'ρνήσεους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ιαινουαρίου 1992 . 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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Αριθ. 1658/215 (4) 

Χαροιχτηρισμός ως διατηρητέου χτιρίου, που βρίσκεται εντός του ρυμο¬ 
τομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) καθορισμός ειδικών 

όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 2) του Ν. 1577/1985 
«Γενικός Οικοδομικός Καινονισμός» (Α’ 210), όπως τροποποιήθηκοιν μΛ 
το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων 
του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α 91). 

2. Την από 23.7.1991 αιτιολογική έκθεση της δ/νσης Πολεοδομι- 
κού Σχεδιασμού, τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. 

3. Την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1577/1985 χωρίς να περιέλθουν στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων τυχόν αντιρρήσεις του ενδιαφερομένου Δημ. Σταθόπουλου, απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο, που βρίσκεται εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) επί των οδών Νι- 
κίου 2 και Κολοκοτρώνη 56, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Δημ. Σταθό¬ 
πουλου, όπως αυτό φαίνεται σημειωμένο με μαύρη διαγράμμιση στο 
σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε 
από τον προϊστάμενο της δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 
1658/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημο¬ 
σιεύεται με την παρούσα απόφαση. 

2. Στο διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή 


καταστροφή των επιμέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοι¬ 
χείων τού. 

3. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η 
ενίσχυση στο φέροντα οργανισμό, καθώς και επεμβάσεις για λόγους λει- 
τουργίοις του διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν οιλλοιώνεται ο αρχιτεκτο¬ 
νικός χαροικτήρας του. 

4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και δια¬ 
φημίσεων στο διατηρητέο κτίριο. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επι¬ 
γραφών μικρών διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώ¬ 
ρων του κτιρίου. 

5. Αιτήσεις για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο αποστέλλονται από 
την πολεοδομική υπηρεσία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίοις και Δημοσίων Έργων, με γνώμη της Επι¬ 
τροπής Πολεοδομιχού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ ΑΕ) για ειδικές 
ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1577/ 
1985, εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που 
το περιβάλλει. 

6. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό του διατη¬ 
ρητέου κτιρίου όπως και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η 
έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομιχού και Αρχιτεκτονικού Είλέγχου 
(ΕΠΑΕ). 

7. Η ισχύς της παρούσιχς απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφοηη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ιανουάριου 1992 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 















